Dreizebntes Capitel.
w', m"i -n sind die Molekulargewiclite der Bestandtbeile und der Miscbung im Dampfzustande. Das nait M& mnltiplicirte Grlied wird man also fortlassen diirfen, falls nicbt etwa beini Diffundiren der Dampfe in einander Dissociationen entsteben. Also ware
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oder, indem die Molekelzablen N1, N", N eingefiibrt werden, wo N = N1 + N" 1st, nnd indem
~N ~~   j     N gesetzt wird:
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Damit $' und pff nicbt mit den Partialdrucken der Bestandtbeile im Dampfgemiscbe verwecbselt werden — was sie selbstverstandlich nicbt sind, will icb sie mit Pl7 P2 bezeicbnen; PI , P2 bedeuten also die Dampfdrucke bei der betreffenden Temperatur jedes der Bestandtbeile fiir sicb. Ausserdem scbreibe icb p fiir p, dann ist
Dieses scbeint mir fiir den betreffenden Fall die ricbtigere Formel zu sein, ob und wie weit man sie ausdebnen darf, babe icb nicbt er-mitteln konnen.
Einen anderen Weg, auf den icb bald zu sprecben komrne, der aber eben keine endlicbe Grleicbung ergiebt, hat Herr Dub em ein-gescblagen. Zuvor weise icb nacb, dass die Kircbboff scbe Gleicbung ala Naberungsfornael aucb aus den im. Abscbnitt 69 entwickelten Gleichgewicbtsbedingungen abgeleitet werden kann. In Betracbt komrat die Formel, welcbe die Warmetonung enthalt, also die unter 54) auf S. 311 oder vielmebr, da es sicb um Vorgange bandelt, bei denen die Substanzen ibre Bescbaffenbeit nicbt iindern sollen, die ein-fachere 55). Die Ableitung riibrt von Herrn Planck ber, sie gilt nur fiir Losungen nicbt fliissiger Stoffe und ferner aucb nur fur gesattigte Losungen, d. h. fiir solcbe, aus welcben vom gelosten Stoffe so viel ausfallt, wenn man das Losungsrnittel etwas verdampft, dass die Concentration erbalten bleibt. Es seien also bei einander als feste Pbase ein Tbeil des gelosten Stoffes, als fliissige eine gesattigte Losung dieses Stoffes, als dampfformige der Dampf des Losuiigsmittels. Die Masseh das undurchlassige Diaphragma getrennt, ein Bestandtheil (2) befinde sich unterhalb, der andere (1) oberhalb. Wir verfahren mit dem oberen Bestandtheil, wie fruher mit dem Wasser in den beiden ersten Schritten. Im zweiten Schritt aber dehuen wir den Dampf bis zu einem Drucke aus, welcher jenem Minimaldruck der Mischung entspricht, die herzustellen ist. Dieser Minimaldruck sei jp, so haben wir
